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JOZEF FRĄCZKOWSKI 


RĘKAWICZNIK 


przeżywszy lat 50, opatrzony św. Sakramentami, po długiej i ciężkiej 
chorobie, zasnął w Panu dnia 14 Sierpnia 1875. 


W żalu pogrążona żona wraz z dwojgiem dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół 

i Kolegów zmarłego na wyprowadzenie zwłok w dniu 16 bm. to jest w poniedziałek 

o godz. 6 po południu z domu pod Nr. 2 przy ulicy Długiej, na miejsce wiecznego 
spoczynku. 


